GEMEENTE 

NISSEWAARD 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. 


Nr. 109728 

10 augustus 
2016 


Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Brandveilig gebruik 
- Einsteinweg 6, Spijkenisse 


Waar 

Einsteinweg 6, 3208 KK Spijkenisse. 


Omschrijving 

Het brandveilig gebruiken van het pand. 


Soort procedure 
Gewoon (regulier). 


Dossiernummer 

20160239. 


Datum ontvangst 
1 augustus 2016. 


Bezwaar 

U kunt nu geen bezwaar maken tegen deze aanvraag. 


Meer weten? 

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen 
via telefoonnummer: 140181. 
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